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O Parque Estadual do Penhasco Verde é uma área protegida de Mata Atlântica em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná. Foi criado pelo Decreto Estadual 457, de 5 de junho de 1991, e é administrado pelo Instituto Água e Terra (IAT), do governo do Paraná.




	Ficha	Dados
	Nome	Parque Estadual do Penhasco Verde
	Categoria	parque estadual (proteção integral)
	Administração	Instituto Água e Terra (IAT), do governo do Paraná; registrado no CNUC como Instituto Ambiental do Paraná
	Estado e município	Paraná; São Jerônimo da Serra
	Bioma	Mata Atlântica (floresta ombrófila mista, segundo o IAT)
	Área	302,57 hectares, segundo o decreto e o IAT; 270 hectares calculados pelo CNUC
	Criação	Decreto Estadual 457, de 5 de junho de 1991
	Plano de manejo e conselho	Plano de manejo: não; conselho: não, segundo o CNUC (julho de 2026)





Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), dos atos de criação e do órgão gestor.




Onde fica




O parque fica em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná, e faz divisa com a Terra Indígena São Jerônimo e com propriedades rurais, segundo o plano de combate a incêndios do IAT (2025).




O que protege




Segundo o IAT (2025), o parque protege floresta ombrófila mista, a mata com araucária, com canelas, epífitas e cipós, em estágio avançado. O Rio do Tigre e mais sete cursos d’água cruzam a área, e o terreno tem 640 metros de desnível. O parque não tem estrutura para visitação, mas há trilhas até o penhasco e até a queda d’água João Nogueira, no Rio do Tigre.




Como foi criado




O Decreto Estadual 457, de 5 de junho de 1991, criou o parque com 302,57 hectares, para “promover a preservação do regime hídrico, da flora e da fauna”. A administração ficou com o antigo Instituto de Terras, Cartografia e Florestas, cujo trabalho hoje é do IAT. O CNUC não registra plano de manejo nem conselho (julho de 2026).




Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais do Paraná.




Resumo: principais perguntas e respostas




Onde fica o parque estadual do Penhasco Verde? Em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná.
 
 Quando o parque foi criado? Em 5 de junho de 1991, pelo Decreto Estadual 457.
 
 Que floresta o parque protege? floresta ombrófila mista, a mata com araucária, segundo o IAT.
 
 O parque recebe visitantes? Não tem estrutura para visitação, segundo o IAT (2025).
 
 Qual é a área do parque? 302,57 hectares, segundo o decreto.
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